7. Zustandsgleichung der Gasmischungen.   (Daltonsches Gesetz.)      27 Fur dasselbe Gas innerhalb der Mischung gilt
Daher ist                               pVl
V oder                                       Pi=P'-^=P-*i    .........   (8)
ebenso                                             P-2 = P'b<>,
Die verhaltnismaBigen Partialdriicke pt:p, p^'p usw.. sind also identisch mit den Verhaltniszahlen der raumlichen Zusammensetzung.
Beispiele: 1. Die Luft besteht aus 23,6 Gewichtsteilen Sauerstoff und 76,4 Teilen Stickstoff in 100 Teilen. Wieviel Millimeter Hg Druck besitzen Sauerstoff (0) und Stickstof? (N) fiir sich in Luft von 760 mm Druck?
J2(0) = 26,52 ;   JK(N) = 30,13 . Es ist zunachst die Gaskonstante der Luft
J8, = 0,236- 26,52 + 0,764- 30,18 = 29,27,
26 "52 daher                              ^0 =0,236-^ -.? = 0,213 -.p
on 1 q
PN = 0,764-         -p = 0,787- p.
Der Sauerstoffdruck betragt daher
0,213-760 = 161,8 mm Hg, der Stickstoffdruck
0,787-760 = 598,2 mm Hg.
Viel einfacher folgt dieses Ergebnis aus der bekannten raumlichen Zusammensetzung der Luft
t)0 = 0,21,      t)N = 0,79,   namlich
p0 = 0,21 - 760 = 159,8,     p^ = 0,79.760 = 600,2.
Die tTbereinstimmung ist wegen der Abrundung von t> auf 2 Dezimalen nicht vollstandig.
2. Welche Gaskonstante, welches spez. Gewicht, welche Partialdriicke be-sitzt ein Gemenge aus 20 Gewichtsteilen Luft und  1 Gewichtsteil Leuchtgas?
Leuchtgas spez. Gew. bei 0° und 760 mm gleich 0,52 kg/cbm.
S7 85
DieGaskonstante desLeuchtgases ist 2^=—-^-=72,8, die der Luft = 29,27.
Daher ist fiir die Mischung
„     20
Das spez. Gewicht:
Die Partialdriicke: der Luft 2
des Leuchtgases
y-.
31,4
1        72,82 1)2 -f- w3 1)3wei weitere Erfahrungssatze erforderlich.
